Mgr inż. Sta das 


CZYŻOWSKI 


SODALIS MARIANUS 


SPECJALISTA HODOWCA NASION 
NAJDROŻSZY MĄŻ 


przeżywszy lat 76, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sákramentami, 
zmarł dnia 17 grudnia 1984 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w piątek dnia 21 grudnia br. 

o godzinie 12.30 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 

na miejsce wiecznego spoczynku do grobowca rodzinnego, o czym zawiadamiają pogrążeni 
w głębokim smutku: 


ŻONA I PRZYJACIELE 


